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przezywszy lat 60, opatrzony Sw. Sakramentami, po długiej a do- 
legliwej chorobie, zmarł dnia 3 Lipca 1883 roku. 


W smutku pozostała żona wraz z córkami zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożną Publi- 
czność na obrzęd pogrzebowy odbyć się mający we Czwartek dnia 5 Lipca b. r. o godzinie 5 
po południu z domu przy ulicy Brackiej pod L. 5, wprost na cmentarz. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


